جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 3042 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الاولى نج راسة المتوسطهة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: المدرسة العراقية الدولية ايوو الصين 


1 021913042001_| ادم علي حسن كاظم 000 | 50 | 64 | 35 | 67 | مل | 0 0 0 
2| 3021913042002 ]| ايمن محمد محمود البيطار | م | م | م | م | مسل | 00 
3 | 3021913042003 | حسين حيدر سلمان محمد || 66 | 56 | 6 | 76 | اناج | 24 __ 
4 | 3021913042004 _| حسين محمد عبد الحسين حسن _____ | 55 | 83 | 84 | 61 | ناججم | 23 
5 | 3021913042005 _| عباس احمد حسين عبيد 000000 | 58 | 62 | 70 | 50 | ناججم | 20 
6 | 3021913042006 | مرتضى قراس ناصر عباس _____| 51 | 52 | 61 | 57 | تيع | 221 
7| 3021923042002 | فاطمة مفيد محمد خير عقيل _______| 50 | 82 | 44 | 50 | مل | 0 
8 | _3021923042003_| مرام كاظم جواد قاسم ا | 83 | 79 | 60 | 86 | ناججم | 38 
| 9 | 3021923042004_| نزيهه عماد مصطفى طحان | 60 _ | 88 _ | 67 _ | 50 | ناججم | 265 | 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


